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ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI VERİLDİ... 


Yazan: Ahmet Günaydın - 16 Nisan 2024 


f 


İlçemize bağlı Güngörmüş (Kadimköy) sınırları içerisinde yer alan Durmuş mahallesi 
mevkiinde Devlet Su İşleri Müdürlüğü DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce işletilmesi planlanan 
toplam: 18.99 hektarlık alanda Kum Çakıl Ocakları projesi için Amasya Valiliği Çevre 
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Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED gerekli 


değildir kararı verildi. 


Ek-2 


(e z A TÜRKİYE CUMMHL vE T.C. 
CD) nE Sua AMASYA VALİLİĞİ 
> Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 


DUYURU 


Amasya İli, Taşova İlçesi, Güngörmüş Köyü-Durmuş Mahallesi Mevkiinde, DSİ 7. Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan "'ER:3453140, ER:3448504, 
ER:3448506, ER:3448507 ve ER: 3365697 Hammadde Üretim İzin Belge Numaralı Kum 
Çakıl Ocakları (Toplam 18,99 Hektar)" projesi hakkında, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereği İl Müdürlüğümüzce “Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Gerekli Değildir” kararı verilmiştir. 


Tüm halkımıza saygıyla duyurulur. 


(Not: Proje ile ilgili bilgilere http://eced.csb.gov.tr/jsp/ek1/48746 adresinden ulaşılabilir.) 


Yorum Ekle 


https://tasova.gen.tr/ced-gerekli-degildir-karari-verildi/ 2/4 


17.04.2024 19:06 ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI VERİLDİ... | Taşova Gazetesi 


Ahmet Günaydın 
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